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menta minus accurate tentare licuit, probe tamen cumpraecedeiv 
tibus congruebat. 

Denique cum receptiflima Philofophorum setatis hujus opinio 
fit, Medium quoddam aethereum & longe Tubtiliflimurn extare 
quod omnes omnium corporum poros Sc meatus liberrime p er l 
meet j a tali autem Medio per corporum poros fluente refiften- 
tia oriri debeat : ut tentarem an refiftentia, quam in motis cor- 
poribus experimur, tota fit in eorum externa luperficie, an vero 
partes etiam interna; in fuperficiebus propriis reiiftentiam nota- 
bilem Tentiant, excogitavi experimentum tale. Filo pedum unde- 
eim longitudinis, ab unco chalybeo Tatis firmo, mediante annulo 
chalybeo, fufpendebam pyxidem abiegnam rotundam, ad confti- 
tuendum pendulum longitudinis praedi£be. Uncus TurTum praeacu- 
tus erat acieconcava, ut annulus arcu Tuo Tuperiore aciei innixus 
liberrime moveretur. Arcui autem inferiori anne&ebatur filum. 
Pendulum ita conftitutum deducebama perpend iculo ad diftanti- 
am quafi pedum Tex, idque Tecundum planum aciei unci perpen- 
diculare, ne annulus, ofcillante Pendulo, fupra aciem unci ultra 
citroque laberetur. Nam pun&um luTpenfionis in quo annulus 
'uncum tangit, immotum manere debet. Locum igitur accurate 
notabam, ad quem deduxeram pendulum, dein pendulo demif- 
fo notabam alia tria loca ad quae redibat in fine ofcillationis pri- 
ma;, Tecundae ac tertiae. Hoc repetebam faepius, utloca ilia quam 
potui accuratilfime invenirem. Turn pyxidem plumbo & gra- 
vioribus, quae ad manus erant, metallis implebam. Sed prius 
ponderabam pyxidem vacuam,una cum parte fili quae eircmn pyxi- 
dem volvebatur ac dimidio partis reliquse quae inter uncum & 
pyxidem pendulam tendebatur. ( Nam filum tenfum dimidio 
ponderis Tui pendulum a perpendiculo digreftlim Temper urget. ) 
Huic ponderi addebam pondus aeris quam pyxis capiebat. Et 
pond us totum erat quafi parsTeptuagefima oftava pyxidis metal- 
lorum plenre. Turn quoniam pyxis Metallorum plena, pondere 

Tuo tendendo filum, augebat longitudinem penduli, contrahe- 

bam 
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(jam filum ut penduli jam ojpllantis readcm diet loggitqdo ac 
r j us . , Dein pendulo ad locum primp: :npca_tnm r , diitra£Eo ac 
dimifib, numerabam oTcillaciones, quafi, Tep ua f iua,& fepteni, 
donee pyxis ad locum lecundo uotatumrednui, tqpdvmque iulijn* 
de donee pyxis ad locum tertio.. notatum- rjsditf t ? a : tque r yjfus. to- 
tidem donee pyxis reditu iuo 

concludo quod refifrenria .tota pyxidiS;pi^a?/ppn. f nTa; b^ 

bat proportion m ad ymifteutiam pyxidis v?;cuae quam ad ■/'/. 
Nam fi ^qnalcs efiein ambiuum jrfii < 12, pyxis plena pb vim 
fuam infitam Teptuagies & odies maiorern Vi inina pyxi^yar^ 
cm, niorum funm -oicibato; ■ varcdtbqret, 

atqueadeo completes Temper o&illationibus 7& ad loeg ilia nota- 
taredire. Rediit autem ad e; pmplecis, oiqllatiombus 77. 

Defignet igitur A refi vnp; pyxidis in ipiims fuperficie. ex- 
terna, & B reiiftentiam pyxidis vace ex ernis 5. &-fi 

refiftentise corporum aeq.iiv'locium in par tibus internis fint ut 
materia, feu numerus particularum qua; refiTtuntur: erit 78 B 
refiftentia pyxidis plena in ipfius part ibus internrse adeoque pyxi- 
dis vacuae refiftentia tota A -f Reric ad pyxidis plena; refiftemiam 
totam A -f 78 B ut 77 ad 78, & diviiim A~\- B ad 77 B ut 77, 
ad 1, indeque A -f B ad B ut 77 x 77 ad 1, & divifiin A ad B 
ut 5928 ad 1. Eft' igitur refiftentia pyxidis vacua; in par tibus 
internis quinquies millies minor quam e juTdeni reliftentia in ex- 
terna fuperficie, & amplius. Sic difputamus ex iiypotbeii quod 
major ilia reliftentia pyxidis plenae oriatur ab adiione Fluidi all- 
cujus Tubtilis in Metallum inclu)um. At cauTam longe aliameiie 
opinor. Nam tempora oicillationum pyxidis plena; minora lunt 
quam tempora oicillationum pyxidis vacua?, 8c propterea refi- 
ftentia pyxidis plenae in externa {uperfieie major eft, pro ipfius 
velocitate & longitudine Tpatii ofcijlando dcTciipti,quam ea pyxk 
^is vacuae. Ouod cum ita fit, refiftentia pyxidum in par tibus 
internis aut nulla erit aut plane inTenfibilis, 


Xx 


Hoc 





